LAMBDA f GL 253 » mod. « M » tipo « A » 


LAMBDA (Olivieri 
quenxa: 475. kHz.- 


Oliaenti). — Mod. GL252M. - Tipo A. - Media fre- 
roduzione 1041-1942. - Gamme: 16-25 m, 26-50 m, 
192-600 m. 
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